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11111111111111111111111111111111111111111111111 
1111111111111 
Setup 
Start 
1111111111111111111111111 


Stop 
1111111111111111111111111 


D412-791-045 
RevisionID: 
Item ID: 


Item Name: 
Exit Illumination 
Assembly 


Work Order ID 65423 


January 
17, 2011 
12:47:11 PM 


QC:_____ 
_ 
Date: 
SPC(Y/N): 


Start Date: 
1/17/11 
Start Qty: 
l.00 
Required Date: 1/17/11 
Req'd Qty: l.00 


Reference: "t>\S~ 
~ 
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-APprovals:--p~::;I~:-=~ 
=- Date: Jl-:f?! -1-1~::ling:-- 


Sequence ID/ 
Operation 
Work Center ID 
Description 
] ~:4~:r791.~:_ev_;sio.~br_ 
.. __ 
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110 
Pick Kit 


Set Up/ 
ToollD 
Run Hours 


0.00 


Tool # 
Plan 
Accept 
Reject 
Reject 
Insp. 
Code 
Qty 
Qty 
Number 
Stamp 


1111111111111111111111111 
Packaging 


Packaging 


Memo 


PULL FROM STK: 
I X 0412-791-045 
B63649 
DISASSEMBLE 
KIT 
RETURN 
ITEMS TO STOCK 
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QC 


Quality Control 


QC21- Final Inspection 
- Work Order Release 


Memo 


0.00 


0.00 
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Picklist Print 


Janumy 
17, 2011 
/2:47:/0 
PM 


Work 
Order 
10: 
65423 


Parent 
Item: 
0412-791-045 


Parent 
Item Name: 
Exit Illumination Assembly 
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1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Start 
Date: 
1/17/11 


Start Qty: 
1.00 
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Required 
Date: 1/17/11 


Required 
Qty: 
1.00 


Comments: 
[PP RevA: New issue 00 
verified by:EC 
- --------_._-------------------- 
-- .. ---~-- 
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. 
Component 
Item 101 
Replacement 
Mfg/ 
Item Name 
Item 
10 
Purch 
Bin 
Primary 
Last 
Route 
Unit of 
Qtyon 
Qty per Kit 
Total 
Qty 
Date 
Status 
Item 
Location 
Location 
Seq 10 
Measure 
Hand 
Qty 
Issued 
Issued 


03937-041 
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Luminescent Strip Assembly 
03950-1 
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RIVET 


Manufactured 
No 


Manufactured 
No 


Each 
0.0000 


Each 
499.0000 
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0412-791-045 
Manufactured 
No 


1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Exit Illumination Assembly 


ST099 


STI02 


54099 


59876 


!&.£...Q!y 


161 


161 


338 
338 


Each 


Loc Code 


1.0000 


Loc Code 


FG031A 


63649 


